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はじめに 


このたびは、 NEC の Express 5800シリーズサーバ•ワークスァーションをお買い求めいただき、 
まことにありがとうございます。 

Exp 「 ess 5800 シリーズサーバ • ワークステーションに添付されている 「Global Array Manager 
Client 」 は 、 Global Array Manager Server と連携して本体が持つ機能をさらに拡張しクライアン 
トサーバシステムでの信頼性を強化するものです。 


本書では、 Express 5800シリーズにおける Mylex ディスクアレイコント□—ラを〇 S 上で管理•保 
守する Global Array Manager の Client ソフトウェアについて説明します。 

Global Array Manager Client のインストールや環境設定、アンインストールを行う場合にご利用 
ください。 

本書での内容は 、 Windows 2000や Windows NT、Windows 95/98/ Me の機能や操作方法につ 
いて十分に理解されている方を対象に説明しています 。 Windows 2000や Windows NT 、 Win ¬ 
dows 95/98/ Me に関する操作や不明点については、各〇 S のオンラインヘルプなどを参照してく 
ださい。 



ヒント 


• 本体添付の 「EXPRESSBUILDER」 と書かれた CD-R 〇 M のデイレクトリ 「¥esmpro¥i386¥gam2」 
にある「 readme.txt」 には、本書やオンラインヘルプに記載されていない追加情報や最新情報が 
記載されています。 

• Global Array Manager を使用する際は、ディスクアレイコントローラのマニュアルもご覧ください〇 


オプションのディスクアレイコントローラを使用しているときは、ディスクアレイコントローラに 
添付されている説明書もご覧ください。また、ディスクアレイコントローラに添付されている Glo ¬ 
bal Array Manager を使用するときは、 オプションボードに添付されているマニュアル類(セット 
アップカード、セットアップ補足手順書など)をご覧になり、オプションボードに添付されている 
Global Array Manager を使用して問題がないことを確認した上で使用してください。 


本文中の記号について 

本文中では次の3種類の記号を使用しています。それぞれの意味を示します。 


□ ユーティリティや装置を取り扱う上で守らなければならない事柄や特に注意をすべき点 
を示します。 



チェック 


ユーティリティや装置を取り扱う上で確認をしておく必要がある点を示します。 



ヒント 


知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。 


iii 
















ソフトウヱア使用条件 


添付の CD - R 〇 M 内のソフトウェアを使用するにあたって、添付のソフトウェアのご使用条件をお 
読みになり、その内容についてご確認ならびにご承諸ください。 


ユーザーサポートについて 

ソフトウェアに関する不明点や問い合わせは別冊の「ユーザーズガイド」に記載されている保守サー 
ビスセンターへご連絡ください。また、インターネットを使った情報サービスも行っておりますの 
でご利用ください。 


http://www.express.nec.co.jp/ 

『58番街』：製品情報、 Q & A など最新 Express 情報満載！ 


http://www.fielding.co.jp/ 

NEC フイールディング(株)ホー厶ページ：メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの 
情報をご紹介しています。 
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概要 


Global Array Manager (以下 「 GAM 」 と呼ぶ)は、 Mylex ディスクアレイコント□—ラ（以下「アレイ 
コントローラ」と呼ぶ）とそのアレイコントローラが制御しているディスクアレイシステムのコン 
フィグレーシヨン、イニシャライズ、管理、モニタリング、メンテナンスを行うためのクライアン 
卜/サーバアプリケーシヨンです。 


Global Array Manager について 


GAM は、 Express 5800シリーズ上で動作する GAM Server と、管理コンピュータ上で動作する 

GAM Client から構成されます。本書では GAM Client について説明します。 

GAM Server :アレイコントローラを取り付けている Express 5800シリーズ上で動作し、 
GAM Client からの管理を実現します 。 GAM Server には Exp 「 ess 580 〇シ 
リーズ本体にインストールされている〇 S に合わせて 「 NetWare 版」と 
「Windows 2000 /Windows NT 版」があります。 

GAM Client : GUI により 、 GAM Server が動作している Express 5800シリーズ上のアレイ 
コン ト ローラをローカル またはネット ワーク 経由で管理 コンピュータ 
(Windows 2000 、 Windows 95/98/ Me 、 または Windows N 丁 3.51/4.0) 
から管理します。 

File Views Administration Window Help 
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主な機能について 


GAM には3つの機能があります。 

• コンフィグレーション機能 

ディスクアレイの設定（コンフィグレーション)や再コンフィグレーションを RAID Assist を使つ 
て容易に行うことができます。 

• モニタリング機能 

GAM Server は、ディスクアレイの状況および資源の利用状況についての情報を収集して、 
GAM Client に通知します。 

GAM Client は、これらの情報を監視（モニタリング）し、その内容をグラフィックで表示しま 
す。 

イベントやエラーはログとして決められたファイルに登録されます。また、 ESMPR 〇と連携す 
ることで通報を行うこともできます。 

• メンテナンス機能 

GAM Client は、ディスクアレイシステムを GUI で管理、メンテナンスします。動作中のディス 
クアレイからハードディスクを取り外す（八ードディスクの切り離しあるいはオフライン）、 
ハードディスクのリビルド、ホットスペアの選択、ディスクアレイの初期化などを行うことが 
できます。 

GAM Server は、 GAM Client から指示された命令を実行します。 
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インスト ー ルの前に 


ここでは GAM をインストールする前に知っておいていただきたい事柄について説明します。 


動作環境 


GAM Client が動作するために必要な環境について説明します。 



ヒント 


GAM Server と GAM Client の組み合わせについては付録を参照してくださし 、0 


GAM Client 3.04 

• 八ードウェア 

—本体 

-メモリ 

-ハードディスクの空き容量 

• ソフトウェア 

— Microsoft Windows 2000 
— Microsoft Windows NT 4.0 
— Microsoft Windows Me 
— Microsoft Windows 98 
— Microsoft Windows 95 

ESMPR 〇と連携させるときは、次のソフトウェアが必要です。 
— ESMPRO/ServerManager Version 3.8 以降 

• 対応する GAM Server 

— GAM Server 3.04 


Express 5800シリーズ 
PC 98- NX シリーズ 
PC - 9800シリーズ 
PC / AT 互換機 

〇 S の動作に必要なメモリ +4 MB 以上 ( OS の動作に必 
要なメモリ+1 6 MB 以上を推奨します） 

8 MB 以上 （ 1 6 MB 以上のディスク空き容量があるこ 
とを推奨します。インストール時にはさらに 4 MBU 
上のディスク空き容量が必要です） 
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GAM Client 2.15 


• 八ードウエア 

-本体 ： Express 5800シリーズ 

: PC 98- NX シリーズ 
: PC - 9800シリーズ 
: PC / AT 互換機 

_ メモリ ：〇 S の動作に必要なメモリ +4 MB 以上 ( OS の動作に必 

要なメモリ+1 6 MB 以上を推奨します） 

-ハードディスクの空き容量 ： 8 MB 以上 （16 MB 以上のディスク空き容量があるこ 

とを推奨します。インストール時にはさらに 4 MBU 
上のディスク空き容量が必要です） 

• ソフトウェア 


— Microsoft Windows NT Version 4.0 
— Microsoft Windows 95 
— Microsoft Windows 98 


ESMPR 〇と連携させるときは、以上のうちのいずれかの〇 S がインストールされていることに 
加え、次のソフトウェアが必要です。 

— ESMPRO/ServerManager Version 3•〇以降 

• 対応する GAM Server 

GAM Server 2.20 
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GAM Client 2.11 

Express 5800シリーズ 
PC 98 -NX シリーズ 
PC - 9800シリーズ 
PC/AT 互換機 

〇 S の動作に必要なメモリ +4 MB 以上 
-ハードディスクの空き容量 ： 4 MB 以上（インストール時にはさらに 4 MB 以上の 

ディスク空き容量が必要です） 

• ソフトウェア 

— Microsoft Windows NT Version 3.51/4.0 
— Microsoft Windows 95 
— Microsoft Windows 98 

ESMPR 〇と連携させるときは、以上のうちのいずれかの〇 S がインストールされていることに 
加え、次のソフトウェアが必要です。 

— ESMPRO/ServerManager Version 3.0 以降 

• 対応する GAM Server 

- GAM Server 2.20(—部制限があります。付録を参照してください。） 

— GAM Server 2. 11 


• 八ードウエア 

—本体 


-メモリ 
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インストールやセットアップをする前に必要な準備について説明します。 

GAM Client をインストールするときは、次に示す準備をしておく必要があります。 

• Administrators グループで□グオンされていること （Windows 2000、および Windows NT の 
場合)。 

• TCP / IP の設定が終了していること0 

• ESMPR 〇/36「ソ6「1\/^396「のインストールが完了していること （ ESMPR 〇との連携を行う場合 
のみ）。 

• マウス、またはその他のポインティングデバイスが使えること。 
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インスト ー ル 


GAM Client をインストールします。 



ヒント 


• 購入時の Express5800 シリーズに GAM Client がすでにインストールされている場合（カスタム 
インストールモデル）に ESMPR 〇 /ServerManager を追加インストールすると、後述の環境設 
定が必要です。 

• あらかじめインストールされている GAM Client の出荷時の設定値を巻末の付録にまとめてい 
ます。ご確認ください。 


インス I ル 


GAM Client のインストールは、本体添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 と書かれた CD - R 〇 M を使用しま 
す。次の手順に従って GAM Client をインス I -ールしてください。 


7 インストールするコンピュータの電源を ON にして 、 Windows 2000 、 Windows 

95/98/ Me 、 または Windows NT を起動する。 

こ? 本体添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 と書かれた CD - ROM をドライブにセツトする。 

マスター コント ロールメニューが 表示されます。 



ヒント 


• Windows NT 3.51 の場合は「マスターコントロールメニュー」が表示されません。 
CD-ROM 内のデイレクトリ 「esmpro」 の中にある 「Setup.exe」 をファイルマネー 
ジャなどから起動してください。起動後、手順4に進んでください。 

• インストールされる GAM Client はそのインストール環境によって異なります。イ 
ンストールされる GAM Client については付録を参照してください。なお、特定の 
バージヨンの GAM Client をインストールする場合は、各バージヨン個別のインス 
卜ーラを起動し、手順6へ進んでください(個別のインストーラの起動方法につい 
ては付録を参照してくださし、）。 
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[ソフトウェアのセットアップ]— 
[ ESMPRO ] の順にクリックする。 


ESMPR 〇セツトアップのメインメ 
ニューダイアログボックスが表示され 
ます。 



ヒント 


マスタ_コントロ_ルメニュー 
上で右クリックしてもメ ニュー 
が表示されます。 
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4 「関連ユーティリティメニューへ」をクリックする。 

[関連ユーティリティメニュー]ダイアログボックスが表示されます。 

[Global Array Manager ] をクリックする。 

[セツトアップオプションの選択]ダイアログボックスが表示されます。 


£? [GAM Client インス I ル]を選び、 
[次へ]ポタンをクリックする。 


セットアッブオプシ g ンの逞択 


オリジナル （ Mylex ) の GAM Client イ 
ンストーラが起動されます。 


_I [次へ 1 1> >1_キャン乜ル j 



obal Array Manager ¢2.1 1) のセツトアップを行いま 


インスト ーノレ 
インスト ーノレ 


GAM 3.04 以降の場合は、[インス 
トール先ディレクトリの指定]ダイア 
ログボックスが表示されますので、イ 
ンス I -ール先ディレクトリを指定して 
手順11の[セットアップの完了]ダイ 
ア□グボックスまで進んでください。 
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GAM Client 3.04 を他のバー 
ジョンの GAM Client と混在して 
使用する場合はインストール先 
ディレクトリが重複しないよう 
に設定してください。 



/ [ Next ] ポタンをクリックし、ダイア 
□グボックスの指示に従って GAM 
Client をインストールする。 

[ Registration ] 夕'イア□グボックスま 
で進んでください。 



Welcome to Ihe Global Array Manager Client Setup 
program. This program will install Global Array 
- ^ 办 Manager Client on your computer. 


It is strongly recommended that you exit all Windows programs 
before running Ihis Selup program. 


Click Cancel to quit Setup and then close any programs you 
have running. Click Next to continue with the Setup program. 


WARNING: This program is protected by copyright law and 
international treaties. 

Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any 
portion of il may resut in severe civil and criminal penalties, and 
violators will be prosecuted lo the maximum extent possible under 
law. 
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8 氏名と会社名を半角英数で入力し、 
[ Next ] ポタンをクリックする 0 

[Choose Destination Location ] 夕し T 
ア□グボックスが表示されます。 





I ype your name oelow. Vou must also type the name of the 
company you work for. 


Name: [GAM 


Company: _NEC 


_ f J ~Ngr^ Cancel 
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• 「 Registration 」 ダイアログボックスの [ Name ] および [ Company ] には既定値として 
システム （ Windows ) のセットアップで設定したユーザー名と会社名が表示されま 
す（日本語の場合は正しく表示されません）。 

• 出荷時に GAM Client がインストールされている場合（カスタムインストールモデ 
ル）では [ Name ]、 および [ Company ] にシステムの値を設定しています。ただし、 
システムの値が取得できないときは [ Name ] には「 GAM 」 、 [ Company 」 には 「 NEC 」 
を設定しています。 


GAM Client のインス I ル先ディレ 
クトリを指定して、 [ Next ] ポタンを 
クリックする。 

インストール先ディレクトリを変更す 
る場合は、 [ Browse ] ボタンをクリッ 
クしてディレクトリを指定します。 

[Setup Complete ] ダイアログボック 
スが表示されます。 




ヒント 


參出荷時に GAM Client がインストールされている場合（カスタムインストールモデ 
ル）では [Destination Directory ] を 「 d:¥Program Files ¥ Mylex¥GAM Client 」 として 
処理しています （ d : はインストール先のドライブ名です）。 

❿ GAM Client 3. 04を他のバージョンの GAM Client と混在して使用する場合はイン 
ストール先ディレクトリが重複しないように設定してください。 
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10 オプションのチェックボックスの 
チェックをすべて外し、 [ Finish ] ポ 
タンをクリックする。 

[セツトアップの完了]ダイア□グボッ 
クスが表示されます。 
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[Global Array Manager [ x . xx ] の 
環境設定を行います。 ] チェックポッ 
クスをオンにして、[終了]ポタンをク 
リックする。 


Global Array Manager のコンフイグ 
ウイザード(環境設定ツール)が起動し 
ます。 

コンフイグウイザードが起動されてか 
6しばらくすると、コンフイグウイ 
ザードによる環境設定が完了し、[環 
境設定の完了]ダイアログボックスが 
表示されます。 




ヒント 


チェックボックスをオフにして[終了]ボタンをクリックすると GAM Client のインス 
卜ールが終了します。 

GAM Client のインストール先のデイレクトリ内の 「 Configwz . exe 」 を起動することによ 
り、コンフイグウイザードでの環境設定を行うことができます（次ぺージの「環境設定」 
を参照してくださし、）。 


7 r ? [終了]ポタンをクリックする。 


GAM Client のインストールが終了し 


ます。 



以上で GAM Client のインストールが完了しました。この後の「環境設定」を参照して、環境設定を 
行ってください。 
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環境設定 


• ESMPRO と連携するための環境設定 

GAM Client は、 ESMPR 〇と連携させることで、 ESMPR 〇の統合ビューァのメニューから 
GAM Client を起動できるようになります。 

圓 

ヒント 


ESMPRO と連携するための環境設定は、次の場合に行ってください。 

• GAM Client のインストール時に環境設定を行わなかったとき。 

• ESMPRO / ServerManager を GAM Client の後にインストールしたとき。 


GAM Client と ESMPR 〇を連携させるための環境設定をするときは 、 Global Array Manager 
の環境設定を行ラためのプログラム「コンフイグウイザード」を使用します。コンフイグウイ 
ザードは 、 GAM Client のインストール先デイレクトリにある 「 configwz . exe 」 を起動すると、 
ESMPR 〇と連携するための環境設定を自動的に行います。 


• アイコンの作成について く Windows NT 3.51 のみ> 

通常は 、 「Global Array Manager 」 のグループにあるアイコンから GAM Client を起動してくだ 
さい。 

新たにアイコンを作成するときは、アイコン情報を次のように修正してご使用ください。 
コマンドラインの内容： 

n < インストールパス〉 ¥ winact . exe n / file =< インストールパス〉 ¥ gam 2 cl.act 
例） 

(変更前） 

" C:¥Program Files ¥ Mylex¥GAM Client ¥ GAM 2 CL . EXE " 

(変更後） 

" C:¥Program Files ¥ Mylex¥GAM Client ¥ winact . exeVfile = C:¥Program Files 
¥ Mylex¥GAM Client ¥ gam 2 cl.act 


アイコンのファイル名： 

n < インストールパス〉 ¥ gam 2 cl . ico n 
例） 

(変更前） 

" C:¥Program Files ¥ Mylex¥GAM Client ¥ GAM 2 CL . EXE " 
(変更後） 

" C:¥Program Files ¥ Mylex¥GAM Client ¥ gam 2 cl . ico " 
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ショートカツトの作成についてく Windows NT 4.0 、 Windows 95/98のみ〉 

通常は、プログラムメニューから GAM Client を起動してください。 

新たに GAM Client のショートカツトを作成するときは、プ□グラムメニューにあるショート 
カツトをコピーしてご使用ください。 

エクスプローラ等から GAM Client のショートカツトを作成したときは、ショートカツトのプロ 
パティを次のように修正してご使用ください。 

リンク先の内容： 

くインストールパス >¥winact.exe /file=< インストールパス〉 ¥gam2cLact 
例） 

(変更前） 

"C:¥Program Files¥Mylex¥GAM Client¥GAM2CL.EXE" 

(変更後） 

"C:¥Program Files¥Mylex¥GAM Client¥winact.exe" /file=C:¥Program Files 

¥Mylex¥GAM Client¥gam2cl.act 


アイコンのファイル名： 

くインストールパス >¥gam2cl.ico 
例） 

(変更前） 

"C:¥Program Files¥Mylex¥GAM Client¥GAM2CL.EXE" 
(変更後） 


n C:¥Pr 〇 gram Files¥Mylex¥GAM Client¥gam2cl.ico" 



アンインスト ー ル 


GAM Client のアンインストール方法について説明します。 


GAM Client のアンインストールは、本体添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 と書かれた CD - R 〇 M を使用 
します。次の手順に従って GAM Client をアンインストールしてください。 

1 アンインストールするコンピュータの電源を ON にして 、 Windows 95/98/ Me 、 また 

は Windows 2000 、 Windows NT を起動する。 

^ 本体添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 と書かれた CD - ROM をドライブにセツトする。 

マスターコントロールメニューが表示されます。 
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ヒント 


• Windows NT 3.51 の場合は「マスターコントロールメニュー」が表示されません。 
CD - ROM 内のデイレクトリ 「 esmpro 」 の中にある 「 Setup . exe 」 をファイルマネー 
ジャなどから起動してください。起動後、手順4に進んでください。 

• 起動するアンインストーラはその動作環境によって異なります。起動するアンイ 
ンストーラについては付録を参照してください。なお、特定のバージョンの GAM 
Client をアンインストールする場合は、各バージョン個別のインストーラを起動 
し、手順6へ進んでください(個別のインストーラの起動方法については付録を参 
照してくださし、）。 


[ソフトウェアのセットアップ]— 
[ ESMPR 0] の順にクリックする。 

ESMPR 〇セツトアップのメインメ 
ニューダイアログボックスが表示され 


マスタ_コントロ_ルメニュー 
上で右クリックしても メニュー 
が表示されます。 


ます。 



ヒント 



4 [関連ユーティリティメニューへ]をク 
リックする。 


[関連ユーティリティメニュー ] ダイア 
□グボックスが表示されます。 

[Global Array Manager ] をクリツ 
クする。 


[セツトアップオプションの選択]夕'イ 
ア□グボックスが表示されます。 
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[GAM Client アンインストール]を選 
択し、[次へ]ポタンをクリックする。 


モットアップオゴシヨンの逞択 


オリジナル （ Mylex ) の GAM Client ア 
ンインストーラが起動されます。 



-_|[) 欠ベ， . 〉 ^ キャンせ <1 レ | 


[はい]ポタンをクリックする。 

[Remove Shared File ?] ダイアログ 
ボックスが表示されます。 

[Yes To AN ] ポタンをクリックする 0 

[Remove Shared File ?] ダイアログ 
ボックスが表示されます。 


[はい]ポタンをクリックする。 

アンインストールを開始します。 
画面には [Remove Programs From 
Your Computer ] ダイアログボックス 
が表示されます。 



The system indicates that the following shared file is no longer used by any 
programs. If any programs are still using this file and it is removed those 
programs may not function. Are you sure you want lo remove the shared file? 

Leaving this file will not harm your system. If you are not sure what lo do, it is 
suggested that you choose to not remove this shared component. 


File name: |SS32X25.0CX 

Located in: |CAProgram Files\Mylex\GAM Clienl\ 




Jio I No to All 


令 


You have chosen to re mo components 

are no longer being some pr 

still require any of iles. Are y^ksure you w 

f 謹 翌:ゾ ぃぇ吵 I 


[ OK ] ポタンをクリックする。 

アンインストーラが終了し、[セット 
アップ完了]ダイアログボックスが表 
示されます。 


〇] 



unlnslallShield will remove the software 'Mylex GAM Client 
v2.11' from your computer. Please wait while each of the 
following components is removed... 

〆 Shared program files... 

✓ Standard program files... 

〆 Folder items... 

〆 Program folders... 

〆 Program directories... 

^ Program registry entries … 


Uninstall completed. Some elements could not be 
removed. You should manually remove items related to 
Ihe application. 






















































[終了]ポタンをクリックする。 




2ょ泣;封お3ほ?龄で 1 ま忱: 



以上で GAM Client のアンインス I -ールは終了です。 


既をクリックして'せットァッ遞してくだ 



Global Array Manager Client 15 

















付録 


インストール済みの GAM Client の設定値 

購入時に GAM Client がすでにインストールされている場合(カスタムインス I -ールモデルの場合）、 
GAM Client は次の設定値でインストールされています。 


パラメータの項目 

設定値 

参照 

氏名 

GAM インストール時のシステム値を設定。 
システム値が null の時は 「GAM」 を設定。 

インストールの手順8 
(9 ページ） 

会社名 

GAM インストール時のシステム値を設定。 
システム値が null の時は 「NEC」 を設定。 

インストールの手順8 
(9 ページ） 

GAM Client のインストール 
ディレクトリ 

96windir96..¥ D rogram FileWlylex¥3AM Client 

インストールの手順9 
(9 ページ） 


GAM 3.04 以降の場合、氏名と会社名はシステム値が固定で設定されます。 
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インス I ル環境によってインス I ルされる GAM(Windows 2000/ 
Windows NT 版)のバージヨンについて 


インストール 
される GAM 

条件 

EXPRESSBUILDER の GAM バージヨン 

GAM 

Server 

GAM 

Client 

OS の種別 

ドライバの種別 
() 内はバージヨン 

個別のインストーラ格納パス 

2.11 

2.11 

Windows NT 
4.0/3.51 

Dac960nt.sys 

(4.10) 

^smpro¥386^am2^gam2 1 1c 險 etup.exe 

2.20 

2.15 

Windows NT 4.0 

Dac960nt.sys 
(5.00 または5.01》 

^smpro¥386^am2^am220cl^etup.exe 



Windows 2000 

Dac960nt.sys 

(6.00) 

猞 smp「o¥386 有 am2 有 am3 〇〇 c 險 etup.exe 

3.04 

3.04 

Windows NT 4.0 
Windows 2000 

Dac2nt4.sys 

Dac2w2k.sys 

Windows NT 4.0の場合 
^fesmpro¥386^am2¥\IT 4卷 etup.exe 

なし 

3.03 

Windows NT 4.0 

Windows 

2000/95/98/Me 

なし 

Windows 2000/95/98/Me の場合 
^smpro¥386^am2¥A/2k^etup.exe 


• 上記はお使いの EXPRESSBUILDER での GAM のメインインストーラ起動 （EXPRESSBUILDER のメ 
ニューからのインストールも含む）による GAM Server と GAM Client インストール時の判別条件です。 
今後、ソフトウェアのバージョンアップによってこの条件が変更される場合がありますので、本条件に 
ついてはインストール媒体にあった説明書で確認してください。 

• 特定のバージョンの GAM を上記の条件以外の環境にインストールする場合は、それぞれの GAM パー 
ジョン個別のインストーラをエクスプローラなどを使って起動してインストールしてください。 

• GAM Server Z20/2.1 1は GAM ドライバのインストールも必要です。この時に指定するパスは次のとお 
りです。 

— GAM 2.20 : ¥esmpro¥i386¥gam2¥gam220cl¥gamdrv 
— GAM 2.1 1： ¥esmpro¥i386¥gam2¥gam2 1 1cl¥gamdrv 
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GAM Server と GAM Client の組み合わせについて 


GAM Server 

GAM Client * 1 * 2 

バージ ヨン 2 . 11 

バージ ヨン 2. 15 

バージ ヨン 3.04 

Windows 2000/ 
Windows NT 版 

パージョン 3.04 

動作しません 

動作しません 

動作可能 

パージョン 220 

動作可能* 3 

動作可能 

動作しません 

バージョン Z 11 

動作可能 

動作しません 

動作しません 


*1GAM Client 3.04 以外は同ーマシンに複数の GAM Client をインストールしないでくださ 
い (GAM Client 3.04 のみ、他のバージョンの GAM Client と同ーマシンに混在してインス 
卜ールが可能です）。なお、 GAM Client 3.04 と他のパージョンの GAM Client を同ーマ 
シンにインストールした場合、 ESMPRO/ServerManager と連携が行える GAM Clint は 
どちらが一方になります。 

*2 GAM Client のバージョンは [HELP] メニューの [About Global Array Manager] で確認で 
きます。 

*3 GAM Client 2.11 では N8503-43/44/49 のボード名称 (DAC 11 64P/DAC960PTL) 

が GAM Client のコントローラセレクションボックスに表示されません。 
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